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y^H 576.895.122.1 


HOBblE BHflbl POftA HORRICAUDA 
(MONOGENEA: MO NOCOT YLIDAE) 

T. A. TnMO(j>eeBa 

3oojioniHecKHH iihcthtyt AH CCCP, JlemrarpaA 

JJaeTCH omicaHiie neTbipex hoblix biiaob MOHoreHeii pc>Aa Horricauda , napa3HTiipyioiAHX 
Ha >Ka6pax CKaTOB poflOB Rhynchobatus h Rhinobatos. 

Ilpn H3yneHHH MaTepnaJioB, coSpaHHtix E. E. Elixobckhm h JI. ®. Ha- 
thShhoh c xpnmeBLix pti6 lOnmo-KHTaHCKoro Mopn b 1958—1959 rr., 6liji 
o6Hapy>KeH pnA hoblix bhaob MOHoreHen ceMencTBa Monocotylidae Tasclien- 
berg, 1879. B AaHHOH pa6oTe npnBOAHTCH onncaHne ueTLipex hoblix bhaob 
poaa Horricauda Tripatlii, 1959, BxoAHiRero b cocTaB noAceMencTBa Mono- 
cotylinae Gamble, 1896. 

Poa Horricauda 6liji oSochobbh TpnnaTH (Tripatlii, 1959) ajih HOBoro BHRa 
mohokothjiha H. rhynchobatidis Tripatlii, 1959 c >Ka6p Rhynchobatus djidden- 

SiS H3 EeHraJILCKOrO 3aJIHBa. TjiaBHLIMH OTJIHHHTeJILHLIMH aepTaMH HOBOrO 
po^a 6 lijih: ahck c 1 ReHTpajibHon h 7 p bah a ji lhlimh aaenKaMH, Boopy>KeHHHH 
napon cpeAHHHLix npioubeB, npoxoAHiRHH no cenTaM h npaio AHCKa 3nr3aro- 
o6pa3HLIH CKJiepOTH3HpOBaHHLIH TH>K, 3 napLI AOpCaJILHLIX CKJiepOTH3npOBaH- 
hlix 3a>KHMOB, pacnojio>KeHHLix c oSpaTHOH ctopohli 3 HanSojiee npyn- 
hlix 3bahhx nneeK AHCKa. B 1967 r. 6 liji onncaH enje oahh npeACTaBHTejib 
3Toro poAa — H. rhinobatidis Young, 1967 — c >na6p Rhinobatos typus 
H3 ABCTpajiHH (Young, 1967). IIpe>KAe ueM npncTynHTL k onnca- 

HHIO HaiHHX BHAOB MLI CHHTaeM HeoSxOAHMLIM A^TL nOJIHLIH AHar- 

H03 poAa Horricauda. 3a ocHOBy mli b3hjih AnarH03 3Toro poAa, 
npeA«ao>KeHHLiH flHroM (Young, 1967) b ero npeBoexoAHon pa6oTe no peBH3HH 
noAceMencTBa Monocotylinae. 

Poa HORRICAUDA Tripathi, 1959 

Monocotylidae, Monocotylinae: Mejinne h cpeAnnx pa3MepoB uepBH c yAJin- 
HeHHLIM TeJIOM. J\mCK OKpyrJILIH C 1 AeHTpaJILHOH H 7 paAHaJILHLIMH HHeHKaMH. 
CenTLi n npan AHCKa yKpenjieHLi 3nr3aroo6pa3HLiM CKJiepoTH3npoBaHHLiM th- 
meM. Ha AopcajibHon noBepxHocTH Ancna pacnojionmHLi 3 napLi cKJiepoTH3H- 
poBaHHLix manoB (no nape Ha 3aAHioioH 3aAneJiaTepajiLHLie HuefiKH), AencTByio- 
m,Hx Kan 3a>KHMLi. CpeAHHHLie KpiouLH, Kan npaBHjio, HeSojinmne c peAyRH- 
POBBHHLIM BHyTpeHHHM OTpOCTKOM H KOTTeBHAHLIM OCTpneM. IlepeAHHH KOHeR 
c AByMH jiaTepaJiLHLiMH pnAaMH rojioBHLix opraHOB. HMeiOTCH 2 napLi rjia3- 
hlix nnTeH. KnmeHHLie ctbojili npocTLie, He cJiHBaioiRHecH b 3aAnen uacra 
Tejia. KonyjiHTHBHLiH opraH ajihhhlih, TpySnoBHAHLiH, npnMOH hjih HecKOJiLKo 
H3orHyTLiH, HanpaBJieH Ha3aA. CeMeHHHK oahh. Hhhhhk jichtobhahlih, pac- 
nojio>KeH b nonepeuHOM HanpaBJieHHH. BarnHa oahhohhbh, JieBOCTopoHHHH. 
flnRa nnpaMHAaJiLHOH $opMLi, c kopotkhm <$HJiaMeHTOM Ha oahom H3 nojiiocoB, 

IIapa 3 HTHpyioT Ha >na6pax cnaTOB ceM. Rliinobatidae h Rliynchobatidae, 


399 



Horricauda bychowskyi sp. n. (pnc. 1) 

X o 3 h h h: Rhynchobatus djiddensis (Forsk.). 

JIoKaJiH3an;HH: >na6pbi. 

MecTOHaxo>KAeHHe: JOnmo-KnTancKoe Mope (o. XanHaHb). 

M a t e p h a ji: HccjieAOBaHo 23 3K3. nepBen no oKpameHHbiM KBacijo- 
fiHM KapMHHOM TOTajiBHBiM npenapaTaM. 

rojioTnn (No Mon. 10 692) n naparanbi (N° Mon. 10 693—10 702) xpaHHTCH 
B KojiJieKn;HH jiaSopaTopnn napa3HTHnecKnx nepBen 3ooJiornnecKoro hhcth- 
lyra AH CCCP. 



Phc. 1. Horricauda bychowskyi sp. n. 

d — (ft nepBH c dpioniHott ctopohm; 6 — cpejjHHHbiii kpiohok; e — npaeBoft kpiohok; z — Tjop- 
cajibHbiH nran; d — 3nr3aroo6pa3HbiH th>k; e — KonyjiHTHBHbift annapaT. 


Tetfo yAJiHHeHHoe c KpynHLiM ajuinncon^HLiM ahckom h Tpanen t neBH ( n;Hi>iM 
pacniHpeHHLiM nepeAHHM kohh;om. 06 man AJiiraa Tejia 0.60 — 1.04 ( 0 . 76 ), 
HanSojibrnan ninpnHa 0 . 22 — 0.33 ( 0 . 27 ) mm. npnKpennTejibHbin ahck 

0 . 19 ^- 0,26 ( 0 . 22 ) X 0 . 35 — 0 . 44 ( 0 . 41 ) mm, pa 3 ,ii;ejieH Ha 1 ijeHTpajibHyio n 7 pa- 
flnajibBtix nneeK. Bee cenTbi n npan anena yKpenjieHbi 3 nr 3 aroo 6 pa 3 HbiM CKJie- 
poTH 3 npoBaHHbiM TH>KeM. KpaeBaH >Kejie 3 HCTan MeMSpaHa xopomo BbipanseHa. 
Ho ee npaio pacnojiaraiOTcn 14 KpaeBbix kpiohkob ajihhoh 0.007 mm. Cepno- 
Bn^Hbie epeAHHHbie Kpionbn, ajihhoh 0 . 035 — 0.037 ( 0 . 036 ) mm jiensaT no npanM 
aafflHen mpnMoyrojibHon nne hkh Ancna. ,II,JiHHa MaccnBHoro BHyTpeHHero ot- 
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pocTKa 0.007—0.014 (0.012), Hapynmoro — 0.013—0.016 (0.014), ocTpnji 
0.022 — 0.025 (0.023) mm. Co ciiiihhoh ctopohbi Ha AHCKe pacnojiaraiOTCH 
3 napBi CKjiepoTH3npoBaHHBix mnnoB c OKpyrjiBiM ocHOBamieM h AByMH mu- 
POKHMH JIO>KKOBHAHBIMH JIOnaCTHMH C 3a3y6peHHOH BHyTpeHHeH nOBepXHOCTBK). 

fljiHHa AopcajiBHBix mnnoB 0.056—0.069 (0.061), mnpHHa 0.038—0.046 
(0.040) mm. IIImiBi pacnojiaraiOTCH napaMn c oSpaTHon ctopohbi Tpex saAHnx 
Han6ojiee KpynHBix nuee k AHCKa. 

IlepeAHHH KOHen; Tpanei^neBn^HBiH, c MycKyjiHCTOH BeHTpajiBHon ry6on h 
AByMH jiaTepajiBHBiMH pHAaMH tojiobhbix opraHOB. HeTBipe rpynnBi rjia3HBix 
nnTeH jie>KaT nepeA rjioTKon. TjioTKa npyrnian, oBajiBHan, pa3MepoM 0.090— 
0.122 (0.107)X0.064— 0.101 (0.073) mm. Ha nepe^HeM Komje rjioTKH xoporno 

pa3JiHHHMBi rjiOTOHHBie nanHjijiBi, a ee 3aAHioio uacTB 0Kpy>Kai0T oKojiorjiOTon- 
HBie >Kejie3Bi. KnmeHHBie ctbojibi npocTBie, He cocahhhiotch Apyr c ApyroM Ha 
KOHH,e Tejia. 

Hhhhhk jieHTOBHAHBiH, BBiTHHyTBiH b nonepeuHOM HanpaBjieHHH, Aejiaex 
neTjiio BOKpyr npaBoro KninenHoro CTBOJia. MycKyjiHCTan BarnHa orapBiBa- 
eTCH BeHTpajiBHo Me>KAy khhighhbimh CTBOJiaMH jieBee cpejnHen jihhhh Tejia Ha 
ypoBHe nojioBoro OTBepcraa. CeMHnpneMHHK xoporno BBipa>KeH. JKejiTOHHBie 
^ojuiHKyjiBi pacnojiaraiOTCH AByMH JiaTepajiBHBiMH nojiHMH ot tjiotkh ao 
KOHH^ a co6cTBeHHo Tejia. 3a ceMeHHHKOM ohh o6pa3yioT cnjioniHoe nojie. 
MaTKa-ooTnn HeSojiBmaa, MeniKOBHAHan. Hnn;a He HaSjuoAajm. 

CeMeHHHK 6 ojibhioh, OKpyrjiBiM 0.085 — 0.160 (0.124)X0.095—0.175 

(0.140) mm, jie>KHT no3aAH HHHHHKa. CeMnnpoBOA Bna^aeT b rpymeBHAHyio 
ceMHH3BepraTejiBHyio 6ypcy, k HHumen uacra KOTopon noAxoAHT KpynHBie 
npocTaTHHecKne pe3epByapBi. Pa3MepBi ceMHH3BepraTejiBHon 6ypcBi 0.090 — 
0.143 (0.113) X0.032 — 0.042 (0.037) mm. KonyjiHTHBHBiH opraH b BHAe He- 

CKOJIBKO H30THyTOH XHTHHOHAHOH TpySKH, Jie>KaiH,eH Ha npOAOJirOBaTOH npHMO- 
yrojiBHofi njiacTHHKe. Ha KOHije KonyjiHTHBHoro opraHa HaxoAHTCH em,e oam 
njiacTHHKa TpeyrojiBHon (J)opMBi. JJjiHHa KonyjiHTHBHoro annapaTa 0.127— 
0.170 (0.152), AnaMeTp Tpyfen 0.007 mm. 06m.ee nojioBoe OTBepcrae pacnojiara- 
eTCH MeAnajiBHo nonra Ha cepeAHHe Tejia uepBH. 

OnncaHHBiH bha oTJinnaeTCH ot H. rhynchobatis Tripatlii h H. rhinobatidis 
Young (J)opMon h pa3MepaMH AHCKa h nepeAHero Komja Tejia, a TaK>Ke (J)opMot 
AopcajiBHBix mnnoB h KonyjiHTHBHoro annapaTa. 

Horricauda nagibinae sp. n, (pnc. 2) 

X 0 3 h h h: Rhynchobatus djiddensis (Forsk.). 

JIoKajiH3an;HH: >Ka6pBi. 

MecTOHaxo>KAeHHe: lOnmo-KHTaHCKoe Mope ( 0 . XamiaHB). 

M a t e p h a ji: HccjieAOBaHo 22 3K3. nepBen no TOTajiBHBiM oKpameHHBiM 
KBacn;oBBiM KapMHHOM h He OKpameHHBiM rjmi],epHH->KejiaTHHOBBiM npenapa- 
TaM. 

rojiOTnn (N° Mon. 10 703) h naparanBi (N° Mon. 10 704—10 718) xpaHHTca 
b KOJiJieKAHH jia6opaTopnn napa3HTnnecKHX nepBen 3oojiornuecKoro hhcth- 
TyTa AH CCCP. 

Tejio uepBen yAJiHHemioe c TpaneAneBHAHBiM nepeAHHM kohijom h ninpoKo- 
OBajiBHBiM ahckom. 06m,aH A^iHHa Tejia 0.46 — 1.14 (0.71), HanSojiBHian mnpHHa 
0.14—0.24 (0.19). Pa3Mepni Ancna 0.16—0.28 (0.21)X0.024—0.38 (0.29) mm. 
JJhck noAejieH Ha 1 n,eHTpaJiBHyio h 7 paAnajiBHBix nneeK. no cemaM h npai© 
AHCKa npOXOAHT 3Hr3arOo6pa3HBIH CKJiepOTH3HpOBaHHBIH TH>K. B COCOHKO- 
bhahbix paciHnpeHHHx KpaeBofi >KeJie3HCTOH MeMSpaHBi jie>naT 7 nap KpaeBBix 
KpiOHKOB, CHa6>KeHHBIX AOMyCOM. J^JIHHa KpaeBBix KpiOHKOB 0.009 — 0.010 mm. 
He6ojiBiHne cpeAHHHBie kpiohbh norpy>KeHBi b tkbhb cenT, oTrpaHHHHBaioiipix 
3aAHIOIO HHeHKy AHCKa. Ohh CepnOBHAHOH (j)OpMBI C M0IH,HBIM BHyTpeHHHM 
OTpOCTKOM H TOHKHM HapyjKHBIM. ^JIHHa CpeAHHHBIX KpiOHBeB 0.035 — 0.042 
(0.040), A^HHa Hapynmoro OTpocTKa 0.015 — 0.017 (0.016), ajihhb BHyTpeH- 
Hero OTpocTKa 0.008 — 0.011 (0.010), mnpHHa BHyTpemiero OTpocTKa 0.016 — 
0.021 (0.017), AJiHHa octphh 0.026—0.034 (0.029) mm. Ha AopcajiBHon ctopoh© 
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flHCKa pacnojiaraiOTCH 3 napti CKJiepoTH3npoBaHHBix rnnnoB c OKpyrjiLiM ocho- 
BaHHeM H AByMH IIIHpOKHMH JIO>KKOBHAHBIMH JIOHaCTHMH C 3a3y6peHHOH BHy- 

TpeHHen noBepxHOCTBio. BucoTa AopcajiBHBix ihhhob 0.043—0.053 (0.048), 
MaKCHMajiBHan rnnpHHa 0.033—0.040 (0.036) mm. 

rtepe^HHH KOHeu; c MycKyjracTOH BeHTpajiBHOH ry6on n 8—12 napaMH ro- 
jiobhbix opraHOB, Jie^aiipix AByMH jiaTepajiBHBiMH pnAaMH. Tjia3a b BHAe 



OfC — 

OcTajibHbie o6o3HaHeHHH TaKHe me, KaK h Ha pno. 1. 


4 rpynn nnrMeHTHBix 3epeH. TjiOTKa OBajiBHan, MycKyjiHCTan, pa3MepoM 
0.044—0.071 (0.058) X 0.036—0.071 (0.048) mm. 3aAHHH nacTB tjiotkh onpy- 
meudi xoporno pa3BHTBiMH OKOjiorjioTOHHBiMH >Kejie3aMH. Knme^HBie ctbojibi 
cjieno 3aKaH^HBaiOTCH nepeA ahckom, hbckojibko c6jin>KaHCB Apyr c ApyroM. 

Hhhhhk JieHTOBHAHBin, AOJiaeT neTJiio Bonpyr npaBoro KnmeHHoro CTBOJia. 
BarnHa MeniKOBHAHan, MycKyjiHCTan, OTKpBiBaeTCH cjieBa BeHTpajiBHO Ha 
ypoBHe nojiOBoro OTBepcraH. CeMHnpneMHHK OKpyrjiBin, xoporno BBipa>KeHHBiH. 
JKejiTOHHBie $0JiJiHKyjiBi MejiKne, 3aHHMaioT Bee npocTpaHCTBO no 6onaM Tejia 
ot tjiotkh ao AHcna. E[o3aAH ceMeHHHKa >KejiTOHHHKH o6pa3yiOT eAHHoe nojie. 
MaTKa-ooran MeniKOBHAHaH, OBajiBHan. 

CeMeHHHK 6ojibhioh oKpyrjiBin, 0.082—0.131 (0.109) X 0.060—0.142 
(0.088) MM, Jie>KHT H03aAH HHHHHKa. CeMHHpOBOA OTXOAHT OT JieBOTO nepeA- 
Hero npan ceMeHHHKa h, AOJian hcckojibko neTejiB, BnaAaeT b oKpyrjiyio ceMH- 
H3BepraTejiBHyio 6ypcy, AnaMeTpoM 0.033—0.055 (0.041) mm. KonyjiHTHBHBiH 
opraH b BHAe hphmoh xhthhohahoh TpySnn, hbckojibko pacmnpeHHOH b Ha- 
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najibHOH Hacra. noAAep^HBaiomaH njiacTHHKa HMeeTca. fljiiraa KonyaaTHB* 
Horo annapaTa 0.074—0.112 (0.099) mm. 06m;ee noaoBoe OTBepcrae pacnoaa* 
raeTca MeAsajibHO Ha SpionmoH dopoHe Ha ypoBHe KOHija nepeAHen Tpera 
Tejia. 

HhI], 0 nnpaMHAaJIbHOH $opMLI, C KOpOTKHM (j)HJiaMeHTOM Ha OftHOM H3 no^ 

jiiocob. Pa3Mepbi HHH,a 0.063x0.058 mm. 

flaHHbin bha Han6ojiee 6 jih30k k H. bychowskyi , ho OTJinaaeTca ot nocae^ 
Hero 6ojiee ctpohhbim TeJiOM n $opMOH KonyjiaTHBHoro annapaTa. 

Horricauda trilobata sp. n. (pnc. 3) 

X o 3 a h h: Rhynchobatus djiddensis (Forsk.). 

JIoKajiH3aH,Ha: >na6pbi. 

MecTOHaxojKseHne: KhKHO-KuTancKoe Mope (o. XaHHaHbV 



Phc. 3. Horricauda trilobata sp. n. 

d — hhho, e — KonyjiHTHBHbiH amiapaT; otc — OTBepcTHe BarnHbi. 
OcTajibHbie o6o3HaHeHHH TaKHe we, nan Ha pnc. 1. 


MaTepnaa: HccjieAOBaHO 18 3K3. aepBen no TOTajibHbiM OKpameHHbiM 
KBacn,OBbiM KapMHHOM h HeoKpaHieHHbiM rjiHH,epHH->KeaaTHHOBbiM npenapaTaM. 

rojiOTmi (N 2 Mon. 10 719) h napaTnnbi (JST® Mon. 10 720—10 740) xpaHHTca 
b KoaaeKH,HH JiaSopaTopnn napa3HTnaecKHX aepBen SoojiornaecKoro hhcth- 
Ty T a AH GGGP. 
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J^jiHHa Tejia aepBeH 1.43 — 2.92 (2.06), HanSojibHiaa Hinpiraa 0.19—0.38 
(0.26) mm. OKpyrjiHH npHKpenHTejibHbra ahck, 0.31—0.49 (0.41) X 0.29— 
0.52 (0.39) mm, noAejieH cenTaMH Ha 1 n;eHTpajii>Hyio h 7 paAnajibHbix aaeeK, 
H3 KOTopbix 3aAHHH HMeeT HanSojibHine pa3Mepi>i. CenTti h Kpan AHCKa ynpen- 
JieHLI 3Hr3arOo6pa3HLIM CKJiepOTH3HpOBaHHBIM TH>KeM. IIo Kpaio AHCKa Ha >Ke- 
Jie3HCTon MeMSpaHe pacnojio>KeHLi 14 KpaeBLix kpiohkob ajihhoh 0.010 — 
0.012 (0.011) mm. Bee npaeBbie kpiohkh CHa6>KeHbi AOMycoM. KpynHLie KorTe- 
BHAHLie cpeAHHHLie KpioHbH JieacaT no KpanM 3aAHen aaenKH. Hx A-raHa 
0.147—0.169 (0.154), AJrana BHyTpeHHero OTpocTKa 0.048—0.066 (0.058). 
Hapy>KHoro OTpocTKa 0.017—0.026 (0.019), octphh 0.108—0.153 (0.131) mm. 
C o6paTHon CTopoHH AHCKa pacnoJiaraiOTcn 3 napti ihhpokhx TpexJionacTHbix 
ninnoB. Hx BLicoTa 0.055 — 0.063 (0.057), mnpHHa 0.063 — 0.080 (0.071) mm. 

nepeAHHH KOHen, OKpyrjieHHbra c 8—12 napaMH roJioBHbix opraHOB, pac- 
nojiaraiom.HxcH b A«a jiaTepajibHLix paAa. BeHTpajibHbii npafi nepeAHero 
KOHpa o6pa3yeT Abe nceBAonpncocKH, Me>KAy kotopbimh JieauiT poTOBoe ot- 
BepcTne. nepeA rjiOTKOH pacnojiaraiOTca A®e napbi rjia3Hbix naTeH. TjiOTKa 
MycKyjiHCTaa, OBaabHaa, 0.064—0.106 (0.083) X 0.053—0.090 (0.072) mm. 
OKOJiorjioTOHHbie >Kejie3bi HMeioTca. KmneaHbie ctbojibi npocTbie, 3anaH- 
HHBaiOTca caeno. 

Hhhhhk MeniKOBHAHbiH, AeJiaeT neTJiio Bonpyr npaBoro KHineaHoro CTBOJia. 
BarnHa Mom;Haa, MycnyancTaa, jieBocTopoHHaa. Ee oTBepcrae hihpoko- 
OBajibHoe, c 3y6aaTbiMH KpaaMH HaxoAHTca Ha oahom ypoBHe c noaoBbiM ot- 
BepcTneM. MaTKa-ooTnn MeniKOBHAHaa. JKejiToaHHKH npocrapaioTca ot tjiotkh 
Ao 3aAHero Komja Teaa, 3aHHMaa jiaTepaabHbie oGjiacra; no3aAH ceMeHHHKa 
ohh o6pa3yiOT cnaoniHoe noae. 

CeMeHHHK KpynHbiH, OBajibHbin, 0.19 — 0.42 (0.33) X 0.12—0.21 (0.16) mm. 
CeManpoBOA A^JiaeT HecnojibKO neTejib nepeA BCTynjieHneM b ceMHH3BepraTejib- 
Hyio 6ypcy, 0.064—0.111 (0.079) X 0.048 — 0.074 (0.056) mm. KonyjiaTHBHbin 
annapaT b bhao H3omyTOH xhthhohahoh TpySan, HanpaBJieHHOH Ha3aA h ok- 
py>KeHHOH AonoJiHHTejibHbiMH Beepoo6pa3HbiMH njiacTHHKaMH. JJjiHHa nony- 
JiaTHBHoro opraHa 0.174 — 0.221 (0.192) mm. 

Hhh;o nnpaMHAajibHoe, c kopotkhm (JauiaMeHTOM, 0.111x0.090 mm. 

9tot bha Han6ojiee cxoAeH c H. rhynchobatis Tripathi, ot KOToporo oh 
OTJiHaaeTca 6ojiee Kpynm>iMH pa3MepaMH Teaa h cpeAHHHbix KpioaneB h $op- 
Moh KonyaaraBHoro annapaTa. 

Horricauda forficata sp. n. (pnc. 4) 

X o 3 a h h: Rhinobatos hynnicephalus Rich. 

JIoKajiH3an;Ha: >Ka6pbi. 

MecTOHaxoa^AOHHe: JKejiToe Mope (IHaHxan). 

MaTepnaJi: HccjieAOBaHO 9 3K3. aepBen no TOTajibHbiM KapMHHOBbiM 
h rjiHn;epHH->KejiaTHHOBbiM npenapaTaM. K coa^ajieHHio, MaTepnaJi no 3TOMy 
BHAy 6hji b naoxoM coctohhhh, Tan nan pbi6a 6bma AocTaBjieHa c pbrnna 
b CHyjiOM BHAe, oAHano no AOTajiHM CTpoeHna npnKpennTejibHoro Ancna mo>kho 
c yBepeHHOCTbio tobophtb o npnHaAJie>KHOCTH ero k poAy Horricauda. 

FojioTnn (N° Mon. 10 741) n naparanbi (Ns Mon. 10 742—10 748) xpaHHTca 
b KOJiJieKn,HH JiaSopaTopnn napa3HTnaecKnx aepBen 3oojiornaecKoro hhcth- 
TyTa AH CCCP. 

Teao yAJiHHeHHoe, 0.91 — 2.05 (1.33) ajihhm, 0.18 — 0.29 (0.22) mm mnpHHbi. 
IIpHKpenHTejibHbiH ahck oKpyrjibin, 0.29—0.36 (0.32) X 0.25 — 0.41 (0.32 mm), 
noAejieH MycnyancTbiMH cenTaMH Ha 1 ijeHTpajibHyio n 7 paAnajibHbix aaeeK- 
IIo npaio AHCna n cenTaM npoxoAHT 3nr3aroo6pa3HbiH CKJiepoTH3npoBaHHbiH 
Ta>K. B (JecTOHaaTbix pacninpeHnax npaeBon >Kejie3HCTon MeM6paHbi ahckh 
pacnojiaraiOTca 14 npaeBbix kpiohkob, 0.008 — 0.010 (0.009) mm ajihhbi. Cpe- 

AHHHbie KpiOHba C AJIHHHbIM Hapy>KHbIM H MaCCHBHbIM nmpOKHM BHyTpeHHHM 

OTpocTKaMH Jiea^aT no npaaM 3aAHen aaenKn Ancna. Hx AJnma 0.052—0.060 
(0.057), AJinsa BHyTpeHHero OTpocTKa 0.010—0.014 (0.012), AJiHHa Hapyamoro 
OTpocTKa 0.028—0.034 (0.031), AJiHHa ocTpna 0.022—0.025 (0.023) mm. 
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Ha AopcajibHOH CTopoHe Ancna pacnojiaraiOTCH 3 napBi cnjiepoTH3npoBaHHBix 
mnnoB, noxomnx Ha BepxHioio uacTB mnnijOB hjih hoh^hhh;. 3aAHnn napa 
mnnoB HecnojiBKO KpynHee 3aAHejiaTepajiBHBix mnnoB. JJjinHa MeAnajiBHBix 
rnnnoB 0.036—0.041 (0.039), ax mnpnHa 0.017—0.22 (0.020), AJiHHa jiaTepajiB- 
hbix rnanoB 0.027—0.031 (0.029), ax mnpnHa 0.013—0.015 (0.014) mm. 

nepeAHnn KOHen; onpyrjiBin, c MycnyjincTon BeHTpajiBHon ry6on n AByMH 
paAaMH tojiobhbix opraHOB. Tjia3HBie naraa HMeioTcn. TjioTKa KpynHan, 
chjibho BBiTHHyTan b AJinHy, 0.127—0.186 (0.155) X 0.058—0.085 (0.066) mm. 

fleTajin Apyrnx BHyTpeHHnx opraHOB njioxo pa3JinnHMBi. KonyjiHTHBHBin 
annapaT b BHAe xhthhohahoh Tpy6nn, HecnojiBKO H3orHyTon b HanajiBHon 
nacTH. noAAep>KHBaiom;aH njiacTHHKa HMeeTCH. fljiHHa KonyjiHTHBHoro an- 
napaTa 0.064—0.076 (0.070) mm. 



Phc. 4. Horricauda forficata sp. n. 

a — cpeaHHHHH kpiohok; 6 — KpaeBoii npionoK; e — 3nr3aroo6pa3HHii thjk; z —aopcajibHbm ran; 

d — KonyjiHTHBHHH annapaT; e — hhljo. 

Hnpo nnpaMHAajiBHoe c (JmjiaMeHTOM Ha oahom H3 nojiiocoB; 0.079 X 0.074 mm. 

3tot bha HanSojiee 6jih3ok H. rhinobatidis Young, ho ouinnaeTca ot noc- 
jieAuero 6ojiee KpynHBiMn pa3MepaMH, a Tanme (JrnpMon cpeAHHHBix npiouBeB 
n KonyjiHTHBHoro annapaTa. 

TaKHM o6pa30M, poA Horricauda b HacTonin;ee BpeMH HacunTBiBaeT 6 bhaob. 
CpeAH hhx, no HameMy MHeHnio, mokho bbiagjihtb ABe Mop^ojiornnecKne 
rpynnBi. OcHOBHyio uacTB cocTaBJiniOT bhabi c AByxjionacTHBiMH AopcajiBHBiMH 
mnnaMH n mojikhmh cpe ahhhbimh hpioubhmh: H. rhinobatidis , H. bychowskyi , 
H. nagibinae n H. forficata. Y Bcex 3thx bhaob cpeAHHHBie npiouBn Mejinne, 
He BBixoAnm;ne 3a npeAejiBi Ancna, c cepnoBHAHBiM ocTpneM n HecnojiBKO yno- 
poneHHBiM MaccHBHBiM BHyTpeHHHM OTpocTKOM. Y H. bychowskyi n H. nagibi¬ 
nae AopcajiBHBie innnBi c mnpoKHMH jio>kkobhahbimh JionacTHMH n onpyrjiBiM 
ocHOBaHneM, ay H. rhinobatidis n H. forficata AopcajiBHBie innnBi y3Kne, 
HanoMHHaiOH]i;ne no $opMe ho>khhh;bi. Bo BTopyio rpynny bxoaht H. trilobata 
n H. rhynchobatis, HMeiomne TpexjionacTHBie AopcajiBHBie mnnBi n npymiBie 
cpeAHHHBie npiouBH, ocTpne kotopbix 3HauHTejiBHO BBiAaeTcn 3a npan Ancna. 
y H. trilobata Ha nepeAHeM nomje no 6piomHOMy npaio A0(|)(J)epeHH;HpyiOTCH 
ABe He6ojiBinne npncocKn, MemAy kotopbimh HaxoAHTcn poTOBoe OTBepcrae. 
K comajieHHio, onncaHne n pncyHOK H. rhynchobatis He oueHB TOHHBie n cyAHTB 
no hhm o $opMe cpeAHHHBix npiouBeB h AopcajiBHBix mnnoB mohoio tojibko npn- 
6jiH3HTejiBH0. OnncaHne 3Toro BHAa HymAaeTcn b yTouHeHnn. Hnme mbi AaeM 
onpeAejinTejiBHyio Ta6jinii;y Bcex H3BecTHBix bhaob poAa Horricauda. 

TABJIHI^A K OnPEflEJIEH HK) BHflOB PORA HORRICAUDA 

1 (4) flopcajiBHBie mnnBi TpexjionacTHBie. 

2 (3) flopcajiBHBie mnnBi mnpoKOJionacTHBie, nonyjiHTHBHBin annapaT 

c AonojiHHTejiBHon Beepoo6pa3Hon rniacTHHKon . . . H. trilobata. 
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3 (2) ^opcajibHLie ihhiili — TpexpaanyCHaa njiacraHKa, KonyjiHTHBHLiH an- 

napaT b BH^e npnMOH TpySnn . H. rhyncho- 

batis. 

4 (1) ^opcajibHLie nmnLi AByxjionacTHLie. 

5 ( 8 ) ^opcajibHLie rnnnLi c pacnmpeHHLiM ocHOBaHneM n flByMH jio>kko- 

BHAHLIMH mnpOKHMn JIOnaCTHMH. 

6 ( 7 ) KonyjiHTHBHLiH annapaT b BHAe npaMon TpySnn . . .H. nagibinae. 


7 (6) KonyjiHTHBHLiH annapaT BOJmoo6pa3HO H3omyT . . .H. bychowskyi. 

8 (5) ^opcajiLHLie ninmi HO>KHHn;eBHAHLie c octplim ocHOBaHneM. 

9 (10) KonyjiHTHBHLiH annapaT npnMOH . H. rhinobatidis. 


10 (9) KonyjiHTHBHLiH annapaT H3omyT b npOKCHMajiLHOH nac th, a b ah- 
CTajiLHOH CHa6>KeH AonojiHHTejiLHOH njiacTHHKOH . . . H. forficata. 1 
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NEW SPECIES OF THE GENUS HORRICAUDA 
(MONOGENEA, MONOCOTYLIDAE) 

T. A. Timofeeva 
S UMMARY 

A description and figures of four monogenean species of the genus Horricauda are- 
given: H. bychowskyi sp. n., H. nagibinae sp. n. and H. trilobata sp. n. from the gills 
of Rhynchobatus djiddensis and H. forficata sp. n. from the gills of Rhinobatos hynnicephalus 
(South—Chinese and Yellow Seas). 


1 Abtop BtipanmeT rjiyOonyio 6jiaroAapHOCTb JIhahh Oe^opoBHe HarnOnHOu 3a hoc onHHoe 
BHHMamie n noMom;b npn onpeAejiemm MaTepnajia. 





